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PART III 


Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി . ടി .എൻ./ 31/ 2016 - 17. 


2017 ഫെബ്രുവരി 6. 


2 237/ 2016 -17 - ആസ്തി വികസനഫണ്ട് കണ്ണൂർ 

നിയമസഭാമണ്ഡലം - കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ്ടൗൺ 
ഹയർ സെക്കണ്ടറിസ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
(താഴെ നിലയിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് റൂമും രണ്ടാം 
നിലയിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ്റൂമും) നിർമ്മാണം, 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,99,155 


7 ,500 


3 238 / 2016 -17 - കണ്ണൂർ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് 

ആയൂർവേദ കോളേജിലെ ( ആർ. എം . ഒ. 
സൂപ്രണ്ട്) ടൈപ്പ് 4 കാർട്ടേഴ്സിന്റെ നിർമ്മാണം, 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,19, 430 


5 ,500 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് മത്സര സ്വ ഭാ വമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 2 - 3- 2017 - ന് 
3 മണി വരെ സ്വീക രിക്കു ന്നതും അന്നേദിവസം 3 . 30 - ന് 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

- നിരത് 
| കമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 

( 2 ) 
1 236/ 2016 -17 - കോഴിക്കോട് കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്ത് പശ്ചിമഘട്ട വികസന പദ്ധതി 
കള്ളന്തോട് പമ്പ് ഹൗസ് വൈദ്യുതീകരണം - 
2, 49,434 

6 ,300 


239 / 2016 - 17 - കണ്ണൂർ മടായി ഗവൺമെന്റ് 
വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ 
(ആൺകുട്ടികൾ) കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, 
- വൈദ്യുതീകരണം - 4,12,933 


10, 400 


5 


240/ 2016 - 17 - കണ്ണൂർ ആറളം പ്രാഥമികാരോഗ്യ 
കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം - 
3,04,718 


7 ,700 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


നിരത 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
- ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1- നും കമ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
3 - നും - 500, കമനമ്പർ 2 - ന് 600 , കമനമ്പർ 4 - ന് 

നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
- 900, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 700 . 

1 241 / 2016- 17 - കണ്ണൂർ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിനു 
- നികുതി ക്രമനമ്പർ 1- നും 3 - നും - 25, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 

കീഴിലെ റീജിയണൽ ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസിസ് 
30, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 45, ക്രമനമ്പർ 5- ന് 35. 

ലാബിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 5,00,000 

12 , 500 
- കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - കമനമ്പർ 1- ന് " എ , " ബി , 

2 242 / 2016 - 17 - കോഴി ക്കോട് കോട മഞ്ചേരി 
വിഭാഗം കരാറുകാർ, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് “ എ , " ബി , സി വിഭാഗം 

ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് 
കരാറുകാർ. 

ആന്റ് അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിലെ അധിക 
| പ്രവൃത്തി പൂർത്തീക രണ കാലാ വധി -- കമനമ്പർ 1 

വൈ ദ തീ ക ര ണവും വൈദ്യു തീ ക രണ് 
മുതൽ 3 വരെയും 5 - നും 30 ദിവ സം , കമനമ്പർ 4 - ന് അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 4,91,048 

12 ,300 
45 ദിവസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 1,000 . 
- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ 
ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിക്ക് 

നികുതി- 50. 
10 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത " എ , " ബി , " സി വിഭാഗം 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

കരാറുകാർ. 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), 
കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി- 45 ദിവസം. 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് - ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd .gov.in - ൽ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിക്ക് 
- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽമുഖേന മാത്രമേ 10 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), 

കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 -80 - 800 - 96 (02 ) എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040- 00 -111- 99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് 
ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീതി ടെണ്ടർ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള - ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ 
ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200- ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 

ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 
ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96 (02 ) എന്ന 

ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040 -00- 111-99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ 

ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീതി ടെണ്ടർ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള 
കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 

ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 

ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 

ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി. ടി.എൻ./ 33 / 2016- 17. 2017 ഫെബ്രുവരി 10 . 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിൽ 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃ ത്തി 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് മത്സ ര സ്വഭാ വമുള്ള 

ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 7 -3 - 2017 - ന് 
3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കു ന്നതും അന്നേദിവസം 3 .30 - ന് 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. - പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്-673 020. എഞ്ചിനീയർ. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 

ഫോൺ- 0495 2371857. 
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